
Hemp / Canna 

License #1234568 


Cann-ID: Cannabinoid Potency Report 


Contract: 1004 
839-8369-9888 
Las Vegas, Nevada 


Date of test: 01/14/2019 
Tech ID/Name: ionization labs 
Location: Cultivation A 


Sample Name: Bubba Ticket 
Sample#1824MM-83621 
Test Type: Potency, Flower 


Batch: BT00000032734 
Lot; 000000000018546 
Metric: 0000000NV871 


Test Results: 




O THCa: 24.35% 

• Zi9THC:0.84% 

• A8THC:NR 

• THCV:0.04% 

• CBDa:0.07% 

• CBD:ND 

• CBN: 0.02% 

• CBGa:0.77% 

• CBG:0.18% 

• CBC:ND 

• CBL:0.09% 

• THCVA:ND 

• CBDVA:ND 

• CBNA:ND 

• CBLA:ND 
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THCa 49-THC 4&-THC IHCV CBDa CBD CBH CBCa CBC CBL, 



• THCa: 24.35% 

• A9THC:0.84% 



• CBDa:0.07% 

• CBD:ND 
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